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OBJET ; Cameras individuelles 



BCP ALBERTINI Serge 


Monsieur le MAIRE 

S/c de la voie hierarchique par le chef de poste ALBERTINI Serge 
Vu les articles L.511-1 a L.515-1 du Code de la Securite Interieure 
Vu les articles 21/2®, 21-2, D15 du Code de Procedure Penale 


Par arrete Prefectoral en date du 27 avril 2017, la Police Municipale de la Roque d’Antheron a ete autorise a 
titre experimental jusqu’au 3 juin 2018 a doter ses agents de cameras individuelles permettant 
I’enregistrement audiovisuels de leurs interventions. 

L'article 10 decrets 2016-1861 du 23 decembre 2016 et I’article 12 de cet arrete prevoient la necessite de 
transmettre avant la fin de cette experimentation un rapport circonstancie sur I’impact de I’emploi de ces 
cameras sur le deroulement des interventions ainsi que le nombre de procedures judiciaires, administratives 
et disciplinaires pour lesquelles 11 a ete besoin de proceder a la consultation et extraction des donnees. 

L’acquisition du materiel dependait de la demande de subvention au titre du fonds Interministeriel de 
prevention de la delinquance (FIPD) 2017 que nous avons regu avec avis favorable le 1®f septembre 2017 
4 mois apres I’autorisation Prefectorale. 

Cependant, le premier arrete Prefectoral de subvention EJ N° 2102213037 regu le 1®f septembre 
2017concernait I'acquisition de 4 gilets pare-balles et non 4 cameras individuelles, ce qui nous a retarde sur 
I'achat du materiel que nous avons acquis finalement sur I’exercice budgetaire 2018 en janvier. 

Pour ces raisons, nous n’avons pas assez de recul sur cette experimentation, 4 mois d'utilisation fevrier, 
mars, avril, mai. Sur ces 4 mois nous n’avons pas eu d’intervention permettant des enregistrements 
audiovisuels mais, toutefois nous pouvons mettre en avant I’effet dissuasif et I’efficacite de ce dispositif, ainsi 
que la satisfaction des 4 agents de police municipale qui les utilisent. 

Nous avons note une baisse significative des outrages et agressivite, la camera calme 80% des situations. 
Fait et clos le present rapport le 17 mai 2018. 


Copie a: 

Monsieur le Prefet de Police des bouches du Rhone 

Monsieur Le Maire 

Archives 














